WikipediA 


Eyak 


Eyak är ett numera utdött språk som talades i Alaska. Språket bildade en egen gren inom Nå-Dene-familjen. 
Den sista talaren dog i januari 2008. 


Denna artikel om historisk lingvistik, språkfamiljer, enskilda språk eller dialekter saknar våsentliq 


information . Du kan hjålpa till genom att låqga till den (https://sv.wikipedia.orq/w/index.php?title=Eyak&a 
ction=edit) . 


^O^Den hår artikeln anses behöva faktamallen {{Språk}}. 


Hämtad från " https://sv.wi kipedia.org/w/index.php?title=Eyak&oldid=32379498 " 


Sidan redigerades senast den 9 januari 2016 kl. 14.18. 
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